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Ekajuk 


Ekajuk, auch bekannt als Akajo und 
Akajuk, ist eine ekoide Sprache der Niger- 
Kongo-Sprachfamilie, welche von mehreren 
Tausend Einwohnern - insgesamt 30.000 
nach den Schätzungen von 1986 - im 
nigerianischen Bundesstaat Cross River und 
den umliegenden Gebieten gesprochen wird. 

Die bantoide Sprache verwendet als Schrift 
traditionell die Nsibidi-Ideogramme. Diese 
werden allerdings zunehmend durch die 
lateinische Schrift abgelöst. 

Weblinks 


■ Sampleparagraph in Ekajuk (http://w 
ww.language-museum.com/encyclop 
edia/e/ekajuk.htm) 

■ Ethnologue-Eintrag für Ekajuk (htt 
p://www.ethnologue.corn/showjang 
uage.asp?code=eka) 
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Niger-Kongo 

■ Atlantic-Congo 
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